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DEL BROMUllO DI AMMONIAC A E DEI SUOI EFFETTI 
FISIOLOGICIJ PER IL DOTT. GIBB. 


Crediamo far cosa grata ai nostri lcttori eslracndo, dalla 
rclazione del 1863 dell'Associazione Uritannica per il progres- 
so dclle Scienze, un rapporto falto sopra questo argomento 
per la richiesta del Coniitato gencrale dell’Associazione. 

II hromuro di ammonio da I a 5 grani dato Ire volte 
al giorno disciolto nell’ acqua da tre settimane fino a otto 
mesi personc di sesso, eta, e tcmpcramento diverso ad oltrc 
a millc , non ha mostrato Unbare in alcun niodo la salute. 
I due piu notevoli risultali sono accrcscimenlo d’ appelito e 
miglioramento della complessione. E decisamente tonico, fa 
digerire pin del solito, la lingua diviene pulita e una certa 
azione diuretica si manifesta . A dosi forti produce mal di 
capo, torpore, voniito e una specie di avvelcnainento. L’autore 
dopo avere rifcrito un gran numero di casi tcrniina colic sc- 
guenli conclusioni: 

1. ° In piccole dosi piu o mono conlinunle il hromuro 
d’ammoniaca agisce come tonico e assorbenle, ed esercita 
la sua azione spcciale sulla pc He e suite membrane mucose. 

2. ° lulrodotto in una dicta regolata detcrniina sicura- 
mcnte 1' assorbimcnto del grasso c quindi diminuisce il peso 
del corpo . 
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3. ° Promuove tutte lc funzioni della salute e migliora 
le facolta intellettuali. 

4. ° Diminuisce la sensibility e possiede un influenza cal- 
mante sulla membrana mucosa . 

3.° In dose forte e ripetuta frequenlemente opera sulle 
mucosc , affctta tutti i sensi spcciali e produce anastasia o 
scnsibilita minore negli organi della secrezione mucosa . 

6.° Tutti i cattivi effetli di questo corpo sono prodotti 
dalle alte dosi, ma in piccole la sua azione e sicura ed ef- 
ficace . 
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